
IGHT, MEDIUM & HEAVY DUTY CLAMPS 



Also availab 

e with strai 

ght base and 

/P f 

‘T'-handle. 

A 

3% 

D 

% 

G 

l 9 /ie 

K 

/ 2 

HOLDING 

B 

2 9 / i6 

E 

% 

H 

l'/l6 

L 

1 #10 

PRESSURE 

C 

,5 /l6 

F 

l'/l6 

J 

1 

Ml 

200 



Also available with “U”- bar 


,straight base and/or 'T'-handle. 


A 

5/ 2 

D 

% 

G 


K 

% 

HOLDING 

PRESSURE 

B 

2J4 

E 

V* 

H 

l|4 

L 

'A 

C 

li/4 

F 

CM 

J 


M 


475 




model 

235-U 




Also availab 


e with “U”-bar and/or ‘T’-handle. 


A 

m 

D 

% 

G 

2'%2 

K 

I'A 

HOLDING 

PRESSURE 

B 

3'%2 

E 

S /l6 

H 

l 25 /32 

L 

5 /l6 

C 

1 Tie 

F 

1 %2 

J 

1 2 %2 

M 


750 


Also available with straight base. 


A 

i % 

D 

% 

G 

2/4 

K 


HOLDING 

PRESSURE 

B 

10y 8 

E 

7 /l6 

H 

1% 

L 

5 /l6 

C 

1% 

F 

2/2 

J 

2/4 

M 


600 



Also available with flanged base. 


A 

“ 9^71 

D 

1 

G 

% 

K 

1/8 

HOLDING 

B 

4/16 | 

E 

% 

H 

l l5 /l6 

L 

% 

PRESSURE 

C 

4/i6 

F 

4 /64 

J 

. 2 '/s 

M 


900 


Also availab 

e wit 

straight base. 

A 

12 

D 

1/4 

G 

3% 

K 

2 

HOLDING 

B 

6 

E 

% 

H 

2% 

L 

7 /l6 

PRESSURE 

C 

3/4 

F 

4 /64 

J 

3 

M 


1200 





















































































































































































PORTABLE HAND CLAMPS 



A 

2 I5 /i 6 

D 

1 2 %2 

G 

S /l6 

K 

% 

HOLDING 

PRESSURE 

B 

7 l3 /ie 

E 

V\6 

H 

Zz 

L 


C 

1J4 

F 

l7 /64 

J 

2 

M 


800 



Also available with 
(2) spindles. 


A 

B 

c 

HOLD PRESS 

1 

4/ 2 

1/8 

200 






model 

441 

Also available with 
(2) spindles. 


A 

B 

C 

HOLD PRESS 

1/4 

6 

m 

350 




Also available without 
trigger release or 
with Pressure-Matic. 


A 

B 

c 

HOLD PRESS 

3 

8/2 

2% 

700 



model 

484 


A 

B 

c 

HOLD PRESS 

3/8 

9/,6 

2 9 /ie 

1200 



model 

462 


Also available without 
trigger release or 
with Pressure-Matic. 


A 

B 

c 

HOLD PRESS 

i% 

8/2 

2% 

700 



-C—I 


A 

B 

c 

HOLD PRESS 

i% 

9/,6 

2 9 /ie 

1200 










































































































































































PUSH & PULL PLUNGER CLAMPS 



A 

3% 

D 

% 

G 

2/4 

K 


HOLDING 

PRESSURE 

B 

6^16 

E 


H 

1% 

L 

7 s 

C 

m 

F 

4 

J 

2/4 

M 

%-16 

600 


A 

35/, 6 

D 

7 /,6 

G 

2 3 /,6 

K 

i% 

HOLDING 

PRESSURE 

B 

57,6 

E 

1/4 

H 

1% 

L 

#10 

C 

3 VZ2 

F 

i'y,6 

J 

%2 

M 

7,6-18 

300 



A 

2/8 

D 

% 

G 

2/4 

K 

i % 

HOLDING 


A 

4/8 

D 

1 

G 

7,6 

K 

2% 

HOLDING 

B 

7/16 

E 

2 

H 

1% 

L 

7 6 

PRESSURE 


B 

11/4 

E 

3 

H 

2/4 

L 

% 

PRESSURE 

C 

,3 /l6 

F 

2 

J 

1% 

M 

%-16 

2500 


C 

2/4 

F 

3% 

J 

2/8 

M 

5fcii 

16000 


AIR OR HYDRAULIC OPERATED 



A 

3/8 

D 

% 

G 

2/8 

K 

1/4 

HOLDING 

PRESSURE 

B 

12732 

E 

76 

H 

1*732 

L 

7,6 

C 

l'7l6 

F 

l7 /32 

J 

4/32 

M 


700 



A 

7' 7 /32 

D 

1 

G 

4 

K 

2% 

HOLDING 

PRESSURE 

B 

202732 

E 

2 

H 

2/4 

L 

% 

C 

2 % 

F 

4/2 

J 

9/,6 

M 

%-n 

16000 




ACCESSORIES 


DETROIT STAMPING COMPANY 


DETROIT 3, MICHIGAN 
































































































































































































































